(Y 


Z MANKOWSKICH MARIA 


BOROWICZ 


WDOWA PO INZYNIERZE 


przeżywszy lat 76, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 


zasnęła w Panu dnia 28 lutego 1966 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi we środę 2 marca br. o godz. 15, o czym zawiadamiają w głębokim żalu pogrążeni: 


CÓRKA, SIOSTRZENICA I BRAT. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę 2 marca br. o godz. 7 w kościele paraf. św. Piotra i Pawła. 
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